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RHDM-U シリーブ 

くレヴヴ>巧続ガイド 


東た八イビジョン液晶テレビくレグザ > に接続しでお使いになる際は、[本書]をよくお読みいただき、正しいお取り扱い 
をお願いいたします。 



•ここでは本製品を、東芝ノ\イビジョン液晶テレビくレグザ〉に接続しでお使いになる際の操作ま順を 
説明しでいます。設定などのくわしい説明は、くレグザ〉の取扱説明書をご覧ください。 

•本製品を東た < レグザ > とパソコンで併用できません。 


巧応機種 


東芝八イビジョン液晶テレビくレグザ> 

ZX 9000 气 Z 9000 气 H 90 □〇气 R 90 Q 0 气 R ] 巨 DP 气 ZX 8000、 ZH 8000、 Z 8000 シ U - プ 

XUS 巨ハブを使用して本製品を接続ずる場合は、必ず別売の AC アダプター ( USB - ACADP 3) をご使用ください。 

巧す応 US 巨ノ\フ'':赠社製 US 巨 2- H 巨 4 R ) 


<レグザ>に接続します 

〇本製品に US 巨ケーブルを接続しまず。 

0 <レグザ>の USB 端子に添付の USB ケーブルを接続しまず。 

X USB 端子の位置はくレグザ>の取扱説明書をご覧ください。 



<レグザ> に本製品を登録します 

本製品をくレグザ> に登録ずるときは、レグザのリモコンで操作を行いまず。 

〇 くレグザ>の電源をオンにずると、自動で本製品を認識し、じ I 下のメッセージが表示されまず。 



動作テストをします 

本製品で正常に録画および再生ができるかをテストしまず。 

動作テストをずるときは、レグザのリモコンで操作を行いまず。 
〇 [設定メニュー]ボタン（ふたの中）を押しまず。 

© [レグザリンク設定]を選巧し、[決定]ボタンを 
押しまず。 

@ [ US 巨ハードディスク設定]を選巧し、 

[決定]ボタンを押しまず。 


1 USB 八ードディスク設定 

今 

LAN 八ードディスク設定 


i . LINK 設定 1 

イ 

SD メモリーカード設定1 


HDMI 連動設定 i 


テレビ de ナビ設定1 

イ 

録画再生設定 i 

イ 

レグザリンク設定 


〇 


[動作テスト]を選巧し、[決定]ボタンを押しまず。 

[ 決定]ボタンを巧すとテストが始まります。終了までに 
数分かかりまず。 


機器の登録 

今 

今ずぐニュース番組登録 

今 

自動削除設定 

オン 

省エネ設定 

通常モード 

機器の取り外し 

今 

機器の巧巧出 

今 

I 動作テスト:^ 


機器の初期化 

今 

USB ノ\ ー ドディスク設定 


ァス K 結果 


じ>(下のテスト結果が表示されまず。テスト結果が[日 K ] になつ 
た動作ができます 


録画 

八イビジョン画質で録画ができるか 
テストしまず。 

録画中の再生 

八イビジョン画質で録画しながら再 
生できるかテストしまず。 

録画中の早見早聞 

録画中に早見早聞ができるかテスト 
します。 

































































本製品に録画するとぎは 


本製品に録画ずるときは、レグザのリモコンで 「 USB ノ\ードディスクに録画ずる」ときの操作を行いまず。 
じ I 下に、「見ている番組を録画ずる」場合の操作について説明しまず。 

※政下の画面は、くレグザ > ZX 8000 シリーブの例でず。お使いの機種によって画面が異なる場合がありまず。 



〇リモコンの[録画]ボタンを押しまず。 

Q [録画設定]を選巧し、[決定]ボタンを押しまず。 


録画 


録画時間 PM 1: Q 0 〜 PM 式日 0(2 時間00分） 
録画機器も . USB ハードディスク 

録画可能時間： XX 時間 XX 分 

♦ ■■■■■■■■■■■■一 

: f 録画設定 I : 

P 琴 

録画を開始しまずか？ 

はい いい之 

で選び [ H ] を 押す で前厘面 


€) [録画機器]を選巧し、[決定]ボタンを押しまず。 


録画時間 
^録画機器 


晶ワンセグ録@ I しなし、 圆保護[しない 

設定完了 

@で選びを押す [ M ] で前画面 


録画設定 


PMl : 00〜 

PM 3: Q 0(2 時間00分） 


•■を USB 
録画可能時間: 

八ードディスク 
:XX 時間 XX 分 


〇録画機器（本製品）を選巧し、[決定]ボタンを押しまず。 
0 [設定完了]を選巧し、[決定]ボタンを押しまず。 




© 前の画面（@の画面）に戾りまず。 

ここで [ はい]を選巧して、 [ 決定]ボタンを押ずと録画を開始しまず。 


广 


本製品を取0がすとぎは \ 

本製品を取り外ずときは、じ1下の手順で行ってください。 

• < レグザ>の電源を切ってから、 RHDM カートリッジを取り外ず場合 

くレグザ>の電源を切って、本製品の電源ランプが消灯してから本製品を取り外しまず。 

• < レグザ>の電源が入っているが態で、 RHDM カートリッジを取り外ず場合 . 

〇 くレグザ>の取扱説明書を参照して、「機器の取り外し」を行いまず。 

-- - 1 


REGZA 


0 RHDM カートリッジを取り外しまず。 

操作編 

1_^ 

hi 

本製品に録画かなどに誤って取り外しを巧ラと、データの破損、本製品の 1 
故障の原因となりますのでごミ主意ください。 1 




\_ J 



Copyright (C) 2010 1-0 DATA DEVICE, INC. All Rights Reserved. 



























































































































